ADRJAN BARANIECKI 


Doktor Medycyny, 

Uczestnik powstania z roku 1863, 
Wychodzca z Podola rosyjskiego, 
Założyciel Muzeum techniczno - przemysłowego, 
Założyciel i kierownik przez lat 23 wyższego 
kursu nauk dla kobiet, 

Członek Towarzystwa lekarskiego w Warszawie 
iw Krakowie, 


zmarł w Krakowie dnia 15 Października 1891 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w kościele OO. Kapucynów we Wtorek 

dnia 20 Października b. r. o godzinie 10 przedpołudniem, 

na które matka, bratanki i cała rodzina zapraszają Przy- 
jaciół i Znajomych. 
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